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Summary: Luego del fracaso de Once, El Doctor Brenner se muda a 
Storybrooke 


El Verdadero Creyente 


Stranger Things: El verdadero creyente 

El Doctor Martin Brenner miraba las fotografias del chico henry mills, 
en 1983 Once probo ser un fracaso, se habia vuelto en su contra y 
casi le habia costado la vida. 

Habia llegado a un trato con hyde, desde que el gobierno lo dio por 
muerto no habia hecho mas que esconderse, sabia que este chico 
podria usar sus poderes y convertirse en un arma poderosa puesto 
que ya tenia herencia de poderes. 


Cuando oyo a hyde hablar de magia, se habia burlado 


